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Parque Nacional de São Joaquim: o Morro da Igreja e a Pedra Furada (SC)
Parque Nacional de São Joaquim: o Morro da Igreja e a Pedra Furada (SC)
O Parque Nacional de São Joaquim é uma área protegida de Mata Atlântica na Serra Catarinense. Foi criado pelo Decreto Federal 50.922, de 6 de julho de 1961, e é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
	Ficha	Dados
	Nome	Parque Nacional de São Joaquim
	Categoria	parque nacional (proteção integral)
	Administração	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)
	Estado e municípios	Santa Catarina; Bom Jardim da Serra, Grão Pará, Lauro Müller, Orleans e Urubici
	Bioma	Mata Atlântica
	Área	Cerca de 49.800 hectares, pela Lei 13.273/2016 e pelo ICMBio; 49.672 hectares calculados pelo CNUC
	Criação	Decreto Federal 50.922, de 6 de julho de 1961; limites alterados pela Lei 13.273, de 15 de abril de 2016
	Plano de manejo e conselho	Sim, segundo o CNUC (julho de 2026)

Os dados do quadro vêm do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC) e da página da unidade no ICMBio.
Onde fica
O parque fica em cinco municípios de Santa Catarina: Bom Jardim da Serra, Grão Pará, Lauro Müller, Orleans e Urubici, segundo o CNUC. A sede fica em Urubici, segundo o ICMBio.
O que protege
O parque protege Mata Atlântica da Serra Catarinense. A visitação se divide em três núcleos, segundo o ICMBio: Morro da Igreja, com o mirante da Pedra Furada e a trilha das nascentes do rio Pelotas; Rio do Bispo; e Recanto Santa Bárbara, com a trilha dos Xaxins Gigantes. A visita ao Morro da Igreja e à Pedra Furada exige agendamento.
Você sabia?
O parque tem um projeto para controlar o javali, um animal exótico que não é nativo do Brasil. Quem quiser participar passa antes por uma oficina oferecida pelo parque, segundo o ICMBio.
Como foi criado
O parque foi criado em 6 de julho de 1961, pelo Decreto Federal 50.922. A Lei 13.273, de 15 de abril de 2016, redesenhou os limites, com área total aproximada de 49.800 hectares. O plano de manejo foi aprovado pela Portaria 811, de 21 de setembro de 2018, segundo o ICMBio.
Pela Lei 9.985/2000, num parque só são permitidas a pesquisa científica, a educação ambiental, a recreação e o turismo ecológico, conforme o plano de manejo. Os outros parques nacionais da região estão em Parques nacionais do Sul do Brasil.
Resumo: principais perguntas e respostas
Onde fica o parque nacional de São Joaquim? Na Serra Catarinense, em cinco municípios, com sede em Urubici.
 
 Quando o parque foi criado? Em 6 de julho de 1961, pelo Decreto Federal 50.922.
 
 Qual é a área do parque? Cerca de 49.800 hectares, desde a Lei 13.273, de 2016.
 
 Precisa agendar a visita à Pedra Furada? Sim. A visita ao Morro da Igreja e à Pedra Furada exige agendamento, segundo o ICMBio.
 
 Quais são os núcleos de visitação? Morro da Igreja, Rio do Bispo e Recanto Santa Bárbara.
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